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FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA “PANEL DE HOGARES DE LA CIUDAD DE MADRID” 


Universo 


Tamaño muestral 


Error muestral 


Procedimiento de muestreo y 
selección de la muestra 


Modalidad de recogida 


Cuestionario 


Ponderación 


Periodo de recogida 


Número de expediente 


Empresa adjudicataria y precio 
de adjudicación 


Encuesta dirigida a hogares de la ciudad de Madrid en los que resida al menos una persona de 18 años o más. 


8.000 encuestas válidas a hogares, según cuotas por composición del hogar, en los que resida de forma habitual, al menos una persona de 18 años o más. 
Para un nivel de confianza del 95,5% (2 sigmas), p=q=0,5, el error muestral para el conjunto de la muestra es de +1,12%, y de +5% a nivel de distrito, en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple. 


Muestreo bietápico, con selección de las unidades primarias (hogares) en primera etapa y de las personas de 18 años o más en segunda atendiendo a cuotas cruzadas por sexo, 
edad, distrito y tipo de hogar. 
Afijación aproporcional por distrito; el tamaño de la muestra por distrito es de unas 400 encuestas válidas. 


La muestra total consta de : 
e  Submuestra formada por personas que en la primera edición dieron su consentimiento para participar en sucesivas ediciones y desean participar en la edición en curso. 
e  Submuestra nueva hasta completar 8.000 encuestas válidas. 


Encuesta telefónica a través de teléfonos fijos y móviles de la ciudad de Madrid a partir de la base de datos de la empresa adjudicataria. 


Cuestionario precodificado en formato electrónico. Consta de 28 preguntas, y permite recoger información de todos los miembros del hogar. Se divide en 9 bloques: 


> Bloque 1: Identificación de los miembros del hogar > Bloque 6: Salud 

> Bloque 2: Vivienda > Bloque 7: Mayores, dependencia y discapacidad 

> Bloque 3: Detección de hogares vulnerables > Bloque 8: Distribución de las tareas del hogar y convivencia 
> Bloque 4: Actividad económica, ocupación y estudios > Bloque 9: Uso de servicios y prestaciones públicas 

> Bloque 5: Ingresos del hogar 


% Hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño 

* Persona informante: por sexo, edad, distrito y tamaño del hogar 

«<* Miembro del hogar: por tipo de hogar, distrito y tamaño 

PRETEST o Prueba Piloto: 12 al 16 de junio 2023 

Periodo previsto del trabajo de campo: del 19 de junio al 6 de octubre 2023 


300/2022/00675 


Presupuesto base de licitación: 113.850,41€ Importe IVA 21%: 23.908,59 € Presupuesto total (IVA incluido 21%): 137.759€ 
SIGMADOS, S.L. 


Precio de adjudicación: 99.345,87 € (sin IVA) / 120.208,5 € (con IVA) 


